2018 年 9 月 


シャ ー プ 株 式 会 社 


パソ ンコ ン の 修理 サー ビス 対応 終了 の お 知ら せ 


日 頃 は 、 シ ャ ー プ 製品 を ご 愛顧 賜り 、 誠 に あり が と う ご ざ いま す 。 
弊社 は この 度 、 ペ パソ コン の 修 形 
せ 致 し ます 。 ご 再 


E サ ービス 対応 を 終了 させ て 頂く こと に な り ま し た の で 、 お 知ら 
E 解 の 程 、 よ ろ し く お 願い ] し 上 げ ま す 。 


1. 対象 機種 


パソ コン 全 機 種 ※ 


※PC-TX26G/TX26GS は 除き ます 。 当該 機 利 


EE を お 持ち の お 客 様 は 下記 ウェ ブサ イト を ご 
http://www.sharp.co.jp/support/announce/pc26m1.html 


【 


認 く だ さい 。 


2. 修 


理 サ ービス 対応 終了 日 
2018 年 9 月 30 日 (日 


) を も っ て 、 修 


1 
と モ ソ 


ビス 対応 の 受け 付け を 終了 致し ます 。 


以上 


【 


